SEWERYN 


P 


IARCZYNSK 


emer. sedzia okręgowy 


przeżywszy lat 69, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 31-go sierpnia 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 

wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego nastąpi w środę dnia 

2 września b. r. o godz. 15, o czym zawiadamiają w głębokim żalu 
pogrążeni: 

żona, córka, synowie, synowe i wnuczka. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 3 września br. o godz. 8°45 rano 
w kościele Bożego Ciała. 


